inżynier, emer. nadkomisarz budowy przy c. k 
przeżywszy lat 72, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnal w Panu dnia 26 kwietnia 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę 
dnia 28 b. m. o godzinie 4-tej po południu, na który-to smutny obrzęd stroskane dzieci i wnuki 
zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


 odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 30 b. m. o godzinie 8-mej rano w kościele parahalnym Św. Floryana. 


iskłań pogrzebowy Concordia” Jano Wolnego w krakowio, pl Szezenański $ 


